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Aorezak Chęciński 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADZIO 
I BRAT 


przezywszy lat 72 zmarl tragicznie w Johannesburgu 
w poniedzialek dnia 5 lipca 1982 roku. 


Wyprowadzenie urny z Prochami z kaplicy na cmenta- 

rzu Podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku na- 

stąpi we wtorek dnia 24 bm. 1982 r. o godz. 12.00, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, ZIEC, WNUK, SIOSTRY, BRAT 
I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


przy urnie z prochami odprawione zostanie we wtorek 
dnia 24 bm. o godz. 10.00 w kościele parafialnym 
sw. Jozefa w Krakowie, Rynek Podgórski. 


